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10 december 1959 
Heb je nog geen BROMFIETS ? 
En ook nog geen HORLOGE ? 


Maar waarom doe je dan niet 
mee met de grote WERFACTIE ? 


NK 





HOERA ! 
_DE CITROENETERS 
HEBBEN DE PIRATEN 
KLEINGEKREGEN !- 


Zwendel wil Robbedoes éen lading van zijn 
verlammingstoestel geven. Maar ineens begint 


de centrifugaalmachine waar hij op zit te 

Door Craefred lila EN GREG draaien. , 
ze ETEN ee = Ee Cf 

GOEIE GEMADE, DE CENTRIEUGAAL MACHINE | (OET 

15 AAN DE GANG GERAAKT / 7 5 AA Ee AO | 

ERS MARR 5 Z dl DEN. WAAR IS DE, 

Ap CRL \ STUURIWRICHTWEL 




















WEL NEEN WEL NEE! OP 
DE KERMIS BETAAL JE 
EZ VOOR OM 20 TE 
DRARIEN.…. VOORUIT, 
NOG VIE GRATIS LONDIES) 
VOOR DE GROTE ] 


ZWENDEL ! 
ae a ee 


JIPPI E Bua SOMMIGE OGENBLIKKEN ZOU JE 
© 707 OP EEN MICROSECONDE WILLEN 

ee epi x: GEMETEN & 

KWABBERNOOry — 

ZET DAT MOVSTER - 


LIKE DINE AF! 


































KEEN MILJOENSTE SECONDE, 
HEEFT HU SOMS ZIN ELLEN-| [EM OAT IS WAAR... IK D SAKERLOOT!IK PERSOOULIK HOUD NS 
DIGE ZWENDELISEERMACHMES, ZAL STOPPEN, MET VAN DIE GEWELDDADIGE PRAK = 
AFGEZET. TOEN Ik ER IN ZAT 2) le, N TGN! ZWENDEL MAAR GEEF TOE 
Le NOU ? MET TE DAT ÁU ZE UTLOK Te gn 
oe WS PLOTSELING. \ WAAROM STAPT 


(HI IW EEN Depar- 
MOLEN RLS HIER V° 
MIET TEGEN 
KAN? 
5 





[MAAR DEUK EENS ND 
ALS HI GEEN HOUURST 





























A5 k ) OR) o DE 
ROEP ER-IUIM EN ZIJN SAU2A- AN \ n) P EN DE SARACENEN 
GEMENIZE MOETEN ER BĲ / 4 HEM 
ZIN ALS DE PRO) WORDT: GRO KLIGEN PIDBOD HEEFT 
VELD! he) NOG NOOIT ZUN DAL 








EEN 
MIST IN HET BOS. 
DIAR ZIT IEMAND 
VERSCHOLEN! 




















WEET U ZEKER DIT 
ER GEEN 


= 
HALTLAESTIJGEN JULLIE MER, ANDERE 
VOLGEN. WIJ ZULEN UTeSEN ZON ? 


EN HEM 
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OH SLECHT, 
GEDRAGEN ° 


U SPREKEND OP 
HUM OUDSTE VRIENDEN 
/ MAAR TERHUL MAX EEN 
JENS WIS ONTROPTE ZI 2 
GAUW ALS EEN GEL 


_UARGD TE WO) 
BROER hf BETA 7 
ZUN EIGEN STREPEN JM GEUM) 


1 BEHOORDE TOT HET — 
ZELFDE ESKADER ALS 
EERST GING ALLES GOED. … 
GEORGE WAS DAPPER GE- 
NOEG.…… MAAR HI WAS 
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HI MIET INTEGENDEEL. HJ HEEFT ZICH 
MET 1POEM OVERLADEN EN IS EL BIMA 
ZUN LEVEN BĲ INGESCHOTEN. IK ZEI °T 
AL, HI WAS EEN MOBELE KEREL. MAX 

STABLINSKA KOMT UIT EEN BUITEN — 

GEWONE FRANLIE. 


TOCH WAREN ZE DOL OP MEKRAREN — 
KOESTERDEN 
DE LUCH) 


ZELFDE LIEFDE 
1) A 


5 k EN TE Hi; 
Zi If fs DELCHEF WAS Gl 

ARM EN BR) ZIN ORDERS MAM IN DE 
ARIGEN EN OP DE 


DE 
£E 
JE 





P ZE WAGEN ALLEMAAL VERSLNGERD OP _N 
HET VLIEGEN... ZIN VADER WAS EEN LUCHT- 
| VARRTPIMIER ZIN MOEDER EEN DER 
EERSTE UIEGSTERS, ee HADEEN 





Gordon vertelt zijn mak- 
kers de levensgeschiedenis 
van Stablinski. 


HET ZZ, ESKADER 


VE WISTEN ALLEMAAL DAT HET 
SLECHT ZOU AFLOPEN. OP EEN DAG 
BEI ER EEN VRESELIJK SCHANDAAL 








MAK WAS GEK VAN SCHAAMTE EN VERDRIET, HI WOU ONTSLAG 
NEMEN EN VERDWIJNEN. IEDEREEN VEREERDE MEM... UIT MEDE - 
LIJDEN MET HEM EN OM MET ESKRDER DE ONEER DIE HET 
LOS. GEORGE WERD NA EEN VERLOF WACHT TE TE BESPAREN ONTBOOD DE COMMANDANT VAN DE 
JA TOKIO VAN ZWENDELARIEN BASIS DE GEBROEDERS STRBLINSKI, DE HELD EN DE 

BESCHULDIGD EN VAN VERKOOP VAN 
MILITAIRE GEHEIMEN AAA 


DE GEVERALE STAF HAD WIST OP — 

DRACHT GEGEVEN TOT EEN HOOGST 

GEVAARLIJKE VLUCHT. DE PILOOT DIE 

DEZE MOEST UITVOEREN HAD GEEN 

SCHIN VAN KANS ER HET LEVEND AF 
TE BRENGEN. 


DE COMMANDANT VAN DE f MELD VE ALS VRIWILLIGER VOOR DEZE OPDRACHT. 
BASIS BOOD GEORGE STAB- | HET BETEKENT EEN WISSE DOOD MRAR DAAR» 
LINSKI DE GELEGENHEID DE VOOR BELOOF IK VE DRT DE MAAM VAN VE FAMILIE 
URI end Den SMETTEN ZAL 
ILIVEN. … 


DENK AAI DEEER , 
VAN ONZE OUDERS ! 


MAX DWONG ZIN BROER HET RANBID 
BAN TE NEMEN... EN OM ZEKER TE 


DE BEIDE BROEDERS VLOGEN ER DUS SAM: 
WEZEN DAT HI NIET ZOU TERUG — 


EN 
OP UIT: ALLEEN MAX MOEST VAN DIE GEVAAR - 
LIE VLUCHT TERUGKEREN MRAR ER WERD 
LEN VROEG MAX VERLOF OM HEM VERGEEFS AP HEM GEWACHT. HET ENIGE WRT 
LATER BEKEND WERD WAS DAT DE BEIDE TOE- 
STELLEN WAREN NEERGESTORT. MAX WERD DIER 


BETREURD GEORGE EN ZIJN VERRAAD RAAKTEN IM. 
HET VERGEET BOEK. 


KRABBEL 
TOT RAN HET DOEL TE VERGEZELLEN. … 


TOEN KWAM DE WAARHEID AAN HET LICHT. 


GEORGE HAD ZIN SCHULD MET EEN 
BI ONZE VOORPGSTEN EEN UITGEMER- 


GELDE, HAVELOZESVERWILDERDE MAN OP. 
HJ DROEG EEN UM/IFORM DIE ARI FLAR-| 
DEN MINE. HET WAS AIK STRELINSKT. 


HELDENDOOD GEBOET... EN MAX, DIE OOK 


DE DOOD ZOCHT, WAS NEERGEHAALD... 
WONDER BOVEN WONDER ONGEDEERD EN 
GEVAMGEMGEMOMEN, MAAR ONTULUCHT. 


EN DE TRAGISCHE ROL DIE 
\) HIZELF HAD GESPEELD 


HADDEN end 
) GE, ed 
oe Ì dô 


7 


Wordt 
vervolgd 
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REPORTER. 















UREN LANG AL STIFT DE DE WAGEN VAN DE. 
AGE EN HIER VLAK BĲ IS EN VERLAI DAAR STAAN 
ZON ONE BElSGENO- SEN WISSELPLAATS HET Eje WEGEN derd 


SLAA D Elen GENS , ZE ZIN 
TEN OVER EEN VERLATEN a 1 Î KN der A ‘Mooi oP TĲD. 


ONS HEBBEN AANGEHOUDEN 
HEBBEN NATUURLIJK EEN VER- 
BAND GELEGD TUSSEN HET 
“ONGELIJK MET DE TREIN, DE 
BRAND EN ONS. 





VOORUIT, MORAT TI! p 


MAAK VOORT! Je 


EN VOORAL GEEN Klk, 
MORATTI / 














MET O'BRIEN ! 
EEN ALGEN 
HodEoUKherIez. Js OPROEP UIT, DIE 
vo HALLO, HALLO ! 
HIER IS HET HOOFD — 
KWARTIER | PAS ONMIDDEL - 
LUK MRATREGELEN 1,5 EN 4 


TOE. ALGEMENE OPROEP 
VOOR ALLE PATROUILLES.. 





EN VOOR OE VERKEERSPOLITIE HOUD ONMIDDELLIJK ELKE WAGEN AAN WAARIN 
ENKELE MANNEN ZITTEN EN DIE UIT DE BERGEN KOMT... OPGELET ! DIE MANNEN ZIN 
GEVAARLIJK! INLICHTINGEN VERSTREKKEN AAN HET NAASTBUZINDE BUREAU VAN HET RB... 


FUIENUMMERS 
VANNACHT 7 











BLADZ. 6 


Flip Flink heeft door een 
wonder de aanslag over- 


NIEUWE WERELD leefd, maar valt in handen 
van de bandieten. 
ee Ez : 
ONBE NE 
JA 


arl 





OK. KIDS 


GELOOF JE HEUS ZEKER! WE INTUSSEN... B 

DAT DIE LUI VAN- ( MOETEN TERSTOND RUD MAAR DOOR, 
HET HOOFOKWAR — 7 

STIER WAARSCHUWEN! 


OCHTEND DE ALLES I6 IN 
ORDE … 


BEZOCHTE GANG- 
STERS WAREN 7 





HMM... DAT WAS NIET 
EN U ZEGT OAT DIE MAKKELIJK ! ZE WAREN 
VERDACHTE AUTO'S MET TE VEEL, MAAR IK 
UIT HET GEBIED VAN HEB JETS VEEL BETERS. 
DE JDENTITEIT VAN EEN 





DERTUSSEN … 





KR 
ROERTE ALS ZE WIS- 
TEN DATDELUIDIE | 
ZE ZOEKEN ENKEL 
DOOR EEN METALEN 
WAND VAN 
EELDE 





ZUN NAAM ER IN VER- 
LOREN !.…. 














FLIP FLINK / 


O, HEMEL !….FLIP FLINK LEEFT NOG ! 
HOE 18 DAT MOGELUK ? DOOR WAT VOOR 
ER /S HJ AAN DE DOOD ONT- 











\ E ZIN 


CAPTAIN! EEN 
FLINK LOOPT GEVAAR DAT HIJ SENTJE UIT WASHINGTON ! |_ bam 3 Î 1'DE BIG jd 
TE MORATTI /S \ Zoas "ZIT AL / JE JUDASSTRE- VE 
1 MET SMART NAAR |G KEN 8 MN, 


DE ECH 
VEILIG EN WEL DAAR AAN- 
be JE UIT TE KUKEN, 


|_IN MORATTI'S PLAATS WOROT 
MORATTI ! 


AFGEMAAKT ! WE MOETEN HEM 
REDDEN, HOE DAN OOK! AL GEKOMEN! HET TUDSVER- 
MOET Ik HEMEL EN AARDE 4) IN AANMERKING 
BEWEGEN ! & A! [5 DE SENAATS - 
COMMISSIE NIJ AAN HET 
BUEENKOMEN OM ZIN ONT- 
ULLINGEN AAN TE HORE] 
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Kordaat is het spoor 
van Spindel bijster. 


Hij meent een spoor 
te hebben ontdekt. 











T ” 
IK ZAL VOOR HEM ANTWOORDEN, KORDRAT ! ne REE HA ie 


MIJN VRIEND GART ER HEEN OM VLUG 
DUIZEND, DAN MOES GELD TE VERDIENEN. HI IS VERLOOFD IENRDEURE ae 
TEN WE DIE TOCH IEN WiL TROUWEN. IK HEB HEM MIN HULD BESTUBEN 7 
WAGEN... MAAR IL AANGEBODEN, MAAR DAARDOOR HADDEN 
KRIJG EEN INVAL.. WE HAAST RUZIE GEKREGEN. ANDERS HAD 
WIL JE ER DOL - HJ ER NIETS VOOR GEVOELD ! 
GRAAG OP UIT 7 


LATEN WE EERST DIRECT DE GELD - 
KWESTIE REGELEN. IN DIE ACHTERGE- 
LATEN KOFFER ERGEN NOG ENKELE 
5. 





ZEG ME WAT U NODIG HEEFT EN 
ZIN VOOR U..MAAR VERTEL ME EENS 
IE HEEFT U, AANGENOMEN ? KENT 


OMDAT IK VERLOOFD BEN, 
ENZ, ENZ., ZOALS MIN 
VRIEND NETTI AL ZEI. 

















if MORGEN BEPRATEN WE TOP NAAR RIO … IK BEN 

OPGEGEVEN. IK SAMEN ALLES HAARFIN GIORGIO PEZOJEEN 4 

GD Am uw PLaars_ \/ EN NU ALLE ZORGEN RAN LIAANS PILOOT, 
INGIe -}_ | IN. zo RED DE KANT... WE GAAN EN iK WEET NIETS V 


BOD TELEGRA - Ie U UIT MIN VERTREK VIEREN / WAT ME GINDS TE 5 
EEN LELUK En kt Ng _À 
WESPEN- = Da, — 

















“ TOCH VREEMD DAT DE AFSPRAAK IN RIO 
IS, HOEWEL "RECIFE" DE NORMALE TUSSEN - 








5 HALLO! SIGNOR PIZZO.… PRE n 
HERKENNINGSTEKEN : — S ì B { | MUN NAAM IS JACK … de 
EEN NUMMER VAN ‘LiFE" MOE HOE GAAT °T MET U u Ben odvDen hinde 


MET OE RECHTERBOVEN - tje »T_IS HEEL EENVOUDIG. 
HOEK VAN DE OMSLAG HOE MARK, WE MOETEN HIER EEN 
OMGEVOUWEN.… JET, JACK? NIEUWE “KIST” IN ONT = 


A VANGST NEMEN...JA/ONS 
Ee OUWE TOESTEL IS BRANDEND 


IN HET BOG NEERGESTOGL 





UW VRIEND JOE IS / 


NIET MEER/ 










ROL VAN TAXICHAUF- 
FEUR NU MAAR OP EN 


TOT UW DIENST. 





SPANNING! 
ACTIE! 
x MYSTERIE! 


JA, ARME JOE ! 
MAAR ZN HEENGAAN 
MAAKT MIN ONTVANGST 
HIER VEEL MAKKELUKERL 


_/N 


DAAR STAAT HET NIEUWE TOE- 
STEL / MORGENOCHTEND STAR- 
TEN WE. MAAK U E2 MAAR 

VAST MEE VERTROUWO. HIER 16 
HET ADRES YAN UW HOTEL WAAR 
Uw BAGAGE 16 AFGEGEVEN, 


Ë TOT MORGEN 4 
Pi 











DIT TOESTEL I8 DUS DE 
“ALBATROSS, GEBOUWD DOOR] 
N DE FIRMA GRUMMAN, GELOOF] 
IK, VOOR DE U.S. NAVV. HET 
WORDT VOORAL GEBRUIKT 
VOOR "RESCUE MISSIONS" 
ALS IK ME GOED HERINNER. 
HET VLIEGBEREIK IS HEEL 
EROOT:4000 KM OP ZIJN 
MINST... EN HET IS EEN 
AMPHIBIEVLJEGTUIG.…. DAT 
ONTNEEMT ME ELKE KÌNS OM 
TE GISSEN WELKE OPDRACH: 
il TEN ME ZULLEN VERSTREKT 
WORDEN … MAAR MISSCHIEN 
KUNNEN HET TYPE EN 
DE KENMERKEN VAN 
HET TOESTEL GERRIT 
EN DE MANNEN VAN 
INTERPOL HELPEN OM 
ME ÓP TE SPOBEN … 


MAAR GOED DAT GERRIT 
EN IK SAMEN EEN HEEL 
KINDERACHTIG TRUCJE HEBBEN 
AFGESPROKEN OM STIEKEM 
SAMEN CONTACT TE HOUDEN. 
„NANT ER IS VEEL KANS 
DAT AL ONZE BenEOINCEN 
WORDEN NAGEGAAN. — 
















EEN UURTJE NPD 30 
LATER … HALLO, JACKT— 
NIKS BÜZONDERS 
HIJ 16 EVEN BLUVEN STAAN 
OM ANSICHTKARBTEN TE 
KOPEN … NU IS HJ IN 
ZIN KAMER. 








REDDINGS-VLCHTE 


„EN HET IS VOOR DE 








SIGNORINA GIOIA PELLEGRINI, 
PIZZ0'S LIEFTALLIGE VERLOOFD 
IK HEB EEN TUBE PLAKGOM 


KKER TWEE DUNNE BRIEF- 
KAARTEN, HEEL PRECIES OP 


ELKE GEPLAKT, MAKEN EEN 


DIKKE KAART DIE VOOR HET- 


IN MIJN KOFFER. Kee TARIEF REIST, 





[EEN GEWONE BRIEFKAART RAN 
ZIJN VERLOOFDE 7 VERTEDE - 
REND! WIL! JEME DE TEKST 
VOORLEZEN, ALSJEBLIEFT 7 HM... UITSTEKEND. ONBE- 


LANGRIJK ; DIE MAG JE GERUST POSTEN … 


MAAR BLUF OPLETTEN … SALUUT ! 


U IS STIPT OP 
TO! EEN WAARDE - 
VOLLE EIGENSCHAP ! 
EN NU , VOORUIT MAAR 4 





Ue 
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Allan Caurdlaum 


zijn be- 
sloten de aarde te verlaten. Maar de grote 


DOOR GERALD FORTON mogendheden maken zich ongerust. 








MET ZUN GEEN SOLDGTEN, MAAR ZE BEZITTEN 


























MLMET MEER, DOKTER . K 
WE BAAN MUITEN! iN 
/ N 
EE BS 1 
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DE UITTOCHT VAN HET HENGSELKRUIS 














DAN ZULLEN WE HUN TENMINSTE BEWIJ= 
ZEN DAT WE GEEN LAFBEKKEN ZIN DIE 


WIJ 
GAAN NAAR GEOGRACHOS MAAR EERST 
ZULLEN WE ZE UITDUNNEN ! 

















B ETE Sne 
s 
STOF TE OVTRIKKEN. Me EDE KENTON, 
VAN NU AF AAN... 5 


H had | MAS U ZICH ALS ONZE GEVAN- 
EN ZIN ZIJ DIN GEEN BARBAREN 22E 8 GEME BESCHOUWEN. 














_P LOMMELS, IK EIT HIER SN FAU WEET 1 °T WEER. TOEN IKS] 
MIDDi He 














EN IM MET KAMP VAN 
DIE WILDEN ! 


4 


























Pr DOET ER MIET TOE HIERUIT ZIEN 
7E KOMEN, DAT IS DE ZAAK. 


Kad 





KON IE EIN MES MAAR 
BIESEN ! 
DEKT 




















V_ HTS WEER INGEDUT... Zan 
ZAGEN MAAR. DIE BIEZEN 
VLOER HOUDT HET MIET LANG 








p HE, WAT WER JE 
DAAR UIT 2 ZEG, Wa 
8 VE DAARS — 


























ASN p 
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PRIK; DAAR; DE P PLAAT HEM NIET AAN DE” 
GEVANGENE L 4 6 HAAL GAAN) AAE GEEN 


ah Saki Is door de bosbewo= 
ners Kevangengenomen.… 
Zal hij kans zien, te ont- 
vluchten 2 


























| MAAR SAKT SCHIUNT HOPELOOS | 
IN MET NAUW TE ZITTEN EN... 
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DE WERELD 
IN EEN 
WEEK 


MAANDAG 


Een rijke vos. Een politie- 
agent uit Engerdal (Noor- 
wegen) had een vrije dag 
en ging op jacht. Hij ach- 
tervolgde een vos tot in zijn 
hol en vond daar een pakje 
waarin 18.000 kronen zaten. 


DINSDAG 


De Zweedse regering heeft 
verboden dat er nog apen, 
giraffen, kangoeroes, kroko- 
dillen en zeehonden in cir- 
kussen optreden. Olifanten, 
ezels, kamelen en papegaaien 
nog wel. Dit besluit is ge- 
nomen op verzoek van de 
dierenbescherming die pro- 
testeerde tegen de behande 
ling die wilde dieren onder- 
gingen bij internationale cir- 
kussen die in Zweden voor- 
stellingen gaven. 


WOENSDAG 


De redactie van Robbedoes 
raadt iedereen aan de vol- 
gende week het speciale 
kerstnummer te kopen. 


DONDERDAG 


Te Newmarket (Engeland) 
is een duif gevonden. Een 
onderzoek heeft uitgewezen, 
dat het dier afkomstig was 
uit een plaats die 384 kilo- 
meter verder lag. Omdat hij 
de «vleugels» genomen had 
in 1957, kon de eigenaar uit- 
rekenen dat zijn « prijsduif » 
gevlogen had met een ge- 
middelde snelheid van 22 
meter per uur! 


VRIJDAG 


Mgr. _ William _ Theodore 
Heard die onlangs door Paus 
Johannes XXII fot kardinaal 
benoemd is, heeft in 1907 
de kleuren van zijn college 
verdedigd in de jaarlijkse 
roeiwedstrijd ___Cambridge- 
Oxford. In hetzelfde jaar was 
hij aanvoerder van het rug- 
byteam van Cambridge. 


ZATERDAG 


De Witte Engel, de be- 
faamde catcher, die altijd 
met een wit masker op, zijn 
kunsten vertoonde, heeft nu 
aangekondigd dat hij zanger 
gaat worden. 


ZONDAG 


Dicht bij Grossetto_(lfa- 
Hé) opereert een cigenaar- 
dige vogel die het op katten 
gemund heeft, Hij is zo groot 
als een mus en zijn lijfje is 
grijs met een zwarte kraag. 
Hij duikt van uit de lucht 
op de katten neer, pikt hen 
ín de ogen en vliegt weer 
weg. De hoeren van de 
streek hebben hem nog niet 
te pakken kunnen krijgen 
en de lijst van zijn slacht- 
offers wordt voortdurend 
langer. 
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Robbedoes 
vertelt 


Redactie en Administratie : 


NIEUWS 


Robbedoeshuis. — Hoofdredacteur : | 








Tjonge, wat een mel 


Wij leven in de tijd van de 
vooruitgang. Onze grootouders 
zeiden dit ook al, toen ze de 
eerste auto’s, treinen en vlieg- 
tuigen zagen verschijnen, 
maar Kn hebben nog veel 
meer recht van spreken. Wij 
leven in het atoomtijdperk, in 
het tijdperk van de ruimte- 
vaart, in het… Enfin, zoek 


maar uit. 





Veel nieuwe uitvindingen 
zijn zo opzienbarend, dat zij 
andere vondsten, die niet min- 
der belangrijk zijn voor het 
heil van de mensheid, in de 
schaduw stellen. 

Zoals bijvoorbeeld het plas- 
tiek, dat iedere dag meer ge- 
bruikt gaat worden. Wat kan 
je niet doen met deze stof? 
Langzaam maar zeker ver- 


vangt het de materialen die tot, 
nog toe gebruikt worden, hout, 
ijzer, glas, steen. En het wordt 
nu ook gebruikt voor doelein- 
den die vroeger niet beston- 
den. 


Zo worden er op het ogen- 
blik in Amerika proeven ge- 
nomen teneinde, met behulp 
van plastiek, meloenen vlug- 


este Fotografeer onze mascottes 


fessor Dr. Snuffel. 


genen ! 


ger te laten groeien en dikker 
en mooier te doen zijn. 

— Wat voor belang heeft 
dat? vraag je. Niet meloenen 
moeten een wereld redden die 
steeds dichter bevolkt wordt 
en steeds meer voedsel nodig 
heeft. 

Als onze nakomelingen zich 
tevreden zouden moeten stel- 
len met meloenen, zouden ze 
geen prettig bestaan leiden, 
ook al waren die vruchten 
nou zo groot als ballonnen. 

Toch spelen de meloenen, die 
onder de hemel van Michigan 
een geweldige vorm aanne- 
„men, een belangrijke rol. Want 
het zijn « experimentele » me- 
loenen, die verkregen worden 
door een nieuw procédé dat te 
danken is aan plastiek. Als al- 
les goed gaat — en het ziet 
er naar uit dat alles gesmeerd 
loopt — kan deze techniek bin- 
nenkort ook toegepast worden 
op andere gewassen, die dan 
düs een evengroot rendement 
kunnen opleveren als de me- 
loenen nu. 

Wat is het nu precies ? Wel, 
heel eenvoudig. Een één me- 
ter brede, zeer fijne band 
zwarte polyaethyleen wordt in 
de voren gelegd en met wat 
zand op zijn plaats gehouden. 
Onze foto laat zien hoe dat 
gebeurt. 

De landbouwer maakt ver- 
volgens, met regelmatige tus- 
senruimten, kleine gaatjes in 
het midden van de band en 
stopt daar een plantje of een 
zaadje in. Natuurlijk gebeurt 
dit alles mechanisch. 

Deze techniek biedt werke- 
lijk enorme voordelen. On- 
kruid is er niet meer en kan 
dus ook niet meer de voe- 
dingstoffen van de plant weg- 
nemen. Bovendien zorgt de 
plastiek laag voor een ideale 
vochtigheidsgraad en een ho- 
gere temperatuur, zelfs als de 
zon al is ondergegaan. Zodoen- 
de kan de plant ’s nachts door- 
groeien. Bovendien lopen de 
vruchten geen gevaar meer te 
verrotten in een te vochtige 
grond en de wortels halen de 
maximum hoeveelheid voe- 
dingsstoffen naar boven; de 
hevigste slagregens kunnen de 
« gepantserde » grond nist 
meer wegspoelen. Als de oogst 
binnengehaald is, kan de 
grond-zo weer gebruikt wor- 
den. 

Dat is het wondertje, dat de 
plastiek op het ogenblik in 
Michigan bewerkt. Het is niet 
onmogelijk, dat ditzelfde won- 
der zich in de toekomst her- 
halen zal in de rest van de 
wereld… 











Pirrewiet interviewt Guust. 


Karel Mulder uit Gent 


(G. 


werd 


en F. 


Veulen, 


geïnspireerd door 


vissende Marsupilami. 


Guust als 


bergbeklimmer en akrobaat zoals 








Amsterdam.) 





deze 





hij gezien werd door J. P, Cadet uit 


Deze week hebben we 
niet één, maar vijf foto’s 
genomen om te illustre- 
ren wat voor resultaten 
onze lezers kunnen ver- 
krijgen met het fotogra- 
feren van de door Rob- 
bedoes gelanceerde mas- 
cottes. Laat het een aan- 
sporing voor je zijn !… 





Patrick Morlet uit Antwerpen 
vond niet, dat de huid van 
Guust erg veel waard was… 





Brugge. 
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JOHAN EN PIRREWIET door PEYO 


DE zeven bro ale lede) Ops amtaden van vòban; 





spant, Jan van Beveren’ ben 
valstrik voor de soldaten 
die-hem moeten begeleiden. 








(C MAAR) 


EN IK GEEFJE DE 
RAAD : ZANIC NIET! 
INGERWIKCT, MARS, 
NS, ggn" 
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N.. ALS °T \ IK VOND DAT HIER | NEE, WANT ALS HET WeL| [HEI DAAR, JULLIE { VOLG ME / 
EENS WAAR \GERLUK UITZAG ! EI HINDERLAAG IS, | | JONKER JAN WiL JE TERSTOM 
| |DAN VERRADEN WE SPREKEN! 


JA, WE MOESTEN ONS / 
MAAR LIEVER 
WEGGAAN 
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WAT WIL DENK JE DAT HU HEB WET NIET GE- NE JALER 15 NET EEN RUITER OP 
HIJ VAN IETS WEET ? ZEGD / WE WADDEN MET SLOT AANGEKOMEN, MET 
ONS ? E BENEN MOETEN, EEN BRIEF VOOR 
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WIN EEN BROMFIETS 


EDOES 


= WERFACTIE 


Een bromfiets, of een horloge, of 
een paar deeltjes uit de reeks « De 
Wonderbare Wereld». Er is voor ie- 
dereen een prijs. Iedereen die een 
krijgt 
een geschenk. Wie er twintig of meer 


nieuwe abonnee aanbrengt, 


bij elkaar brengt, dingt mee naar de 
Bromfiets, wie meer dan 10 abonne- 
menten wint, maakt kans op een 
horloge. En als je de bromfiets wint, 
krijg je bovendien nog bezoek van 
de Robbedoesreporters, die een grote 


reportage over je zullen schrijven. 


Zodra je iemand hebt gevonden die 


Frankrijk, in Duitsland, 





De jongeman op deze foto is een lezertje van de Duitse Robbedoe 
Robbedoes wordt overal gelezen! In Afrika, in Amerik 
in België, in Nederland, in Indië, 


een driemaandelijks abonnement op 
Robbedoes wil hebben, pak je een 
briefkaart die je adresseert aan het 
bureau van dit blad. 

Op dat kaartje schrijf je: 


Mijn naam is 









Als nieuwe abonnee geef ik op: 


(naam) 








(adres) 





(gemeente) 


Mijn handtekening : 


Handtekening abonnee : 





in Australi 
in Suritam 





…) 
en hij is helemaal niet bang voor de vosjes, want die zijn tam. Onmogelijk ? ? 
Niks hoor! Met geduld maak je zelfs vossem tam. Nog sterker, als je vol- 
doende geduld en doorzettingsvermogen hebt, kun je een bromfiets winnen. 
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GO-KART 


Naar aanleiding van uw 
tekeningen van de race- 
wagen « Go-Kart » in Rob- 
bedoes 1.114, vraag ik u be- 
leefd of er van dit wagentje 
geen volledige tekeningen 
of beschrijvingen te krijgen 
zijn, 

Bij voorbaat mijn harte- 
lijke dank. 

Dick Gadellaa, uit Zeist. 


Het spijt ons, maar hier 
in Europa zijn geen werk- 
tekeningen verkrijgbaar. 


FOTO’S VERKOPEN 


Jullie blad wordt ons reeds 
meer dan 10 jaar thuis- 
bezorgd. Vroeger heeft men 
in Robbedoes foto's _ van 
vliegtuigen verkocht. Graag 
zou ik nu weten of er geen 
over zijn, die ik me dan 
zou kunnen aanschaffen. En 
zoudt u me geen adres wil- 
len geven waar ik vlieg- 
tuigfoto's kan krijgen? Ik 
hoop, dat u mijn briefje 
niet in de papiermand zult 


gooien. 
Victor Blijkers, 
uit St. Genesius Rode. 


Onze voorraad is uitgeput. 
Je kunt schrijven naar de 
vliegtuigfabrieken en lucht- 
vaartmaatschappijen. Dan 
krijg je de foto’s waarschijn- 
lijk wel voor niets. 


RUILEN 


Robbedoes, weet je niet ie- 
mand die met mij boeken 
wil ruilen ? Ik wil alles heb- 
ben van Lucky Luke en Jo- 
han en Pirrewiet, maar ik 
heb er al een paar. Van Lu- 
eky Luke: Dick Diggers, 
Arizona, Phil IJzerdraad, de 
neven Dalton, Bende Joss Ja- 
mon. Van Johan en Pirre- 
wiet: De nederlaag van Ba- 
seneau en de Bron der Go- 
den. Alle andere boeken van 
deze twee series zijn van 
harte welkom. 

P. S. Ik vind Guust altijd 
de mop van de week ! 

Leon Janssens, 
Lange Geer 19, 
Hansweert (Zeeland). 


SUBUTEO 


In Robbedoesalbum 51 heb 
ik een reklame gezien- voor 
een voetbalspel « Subuteo ». 
Jammer genoeg kan ik dit 
album niet meer terugvin- 
den. Zoudt u me niet aan 
het adres kunnen helpen ? 

Jules Deliège 
uit Korbeek-Lo. 


Het adres luidt als volgt : 
C. T. A. Dienst R,‚ Evenings- 
laan 18, Brussel 15. 
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MAAR EEN FOTO 


krijgt Jalas uit Den Bosch. Hij vroeg in zijn eerste 
brief om een reportage over PEYO. Een brief later 
schrijft hij : Kunt u mij geen foto van Peyo sturen ? 
Al zijn albums van Johan en Pirrewiet kan ik van 
buiten en nu zou ik graag willen weten wie die 
Peyo nu eigenlijk wel is. Nu Jan, dit is hem ! Knip 
hem maar uit en hang hem boven je bed. 








REMBRANDT 


Dit schrijft een aanbidder van 
Robbedoes. Wij hebben geen 
abonnement, want hij zit in de 
leesportefeuille die in ons hotel 
op de leestafel ligt. Maar ik vind 
het wel het beste blad, dat ik 
ooit gelezen heb. Dit briefje 
schrijf ik eigenlijk omdat ik een 
verhaaltje heb geschreven over 
Rembrandt en zijn familie. Een 
van onze leraars heeft wat over 
deze kunstenaar verteld en toen 
heb ik aantekeningen gemaakt. 
En daarvan heb ik dit verhaal- 
tje gemaakt. Ik hoop, dat het 
een plaatsje krijgt. Ik ben 12 


jaar. 
H. Ackermans 


uit Druten. 


Dat verhaaltje was erg goed 
geschreven, zeker voor een jon- 
gen van jouw leeftijd. Maar we 
hebben ook veel lezers die wat 
ouder zijn en die op school ook 
al hebben horen vertellen over 
Rembrandt. Daarom kunnen we 
het niet publiceren. We vonden 
het wel erg leuk dat je aan ons 
gedacht hebt en we hebben je 
verhaal met belangstelling gele- 
zen. Dat heeft onze kennis weer 
een beetje opgefrist ! 


BROMFIETS 

Ik lees al 11 jaar de Robbe- 
does, maar ik ben dan ook 18 
nu. Toch blijf ik er mee door- 
gaan totdat ik getrouwd ben en 
ik het blad van mijn kinderen 
kan lezen. Met andere woorden, 
ik blijf het mijn leven lang 
lezen. Maar nu wat anders: 
toen ik las, dat jullie een werf- 
actie hielden, sprong ik enthoe- 


WIE WE 


nr. 1. A. Kreta. B. Fra 


Spel 
E. Macedonië. F. Zweden. 


Spel nr. 2. Wals : Duitsland 
wordt aangenomen). Tango: A 
Rock 'n’ Roll : V. S. (natuur 

Spel nr. 3. 106 uur, 5 minu 
Sandrini aan één stuk doorged 
volgen. 

Spel nr, 4. 8 jongelui, 12 mei 
stel het aantal jongelui op X 


5 + 1 dames, de laatste 5 + X 


siast op, vooral toen ik'zag wat 
voor prachtige prijzen er aan 
verbonden zijn. Ik heb al heel 
lang naar een bromfiets zitten 
verlangen en ik ben dus met- 
een aan het werk gegaan. Nu ik 
dit schrijf heb ik al 12 nieuwe 
abonnees en er zullen er bin- 
nenkort nog wel meer volgen. 
„Het is geweldig leuk werk en 
het is helemaal niet moeilijk. 
De mensen die Robbedoes niet 
kennen zijn er als ik het blad 
laat zien, direct enthoesiast voor. 
En wie het wel kent, maar nog 
geen abonnement heeft, is ook 
wel over te halen. Ik vind van 
mezelf dat ik een goed verko- 
per ben (ik werk in een schoen- 
zaak !) en ik geloof dus, dat ik 
behoorlijk wat kans maak om 
die bromfiets te winnen. Ik kan 
hem best gebruiken, want ik 
woon nogal ver van mijn werk. 
Maar wat ik eigenlijk vragen 
wilde : is het niet mogelijk dat 
jullie iedere week in Robbedoes 
zetten hoeveel abonnementen er 
al aangeworven zijn? En wie 
er aan kop gaat? Dat zou er de 
moed een beetje in houden. 
Enfin, ik hou er mee op. Veel 


succes, 
L. Ottens 

uit Amsterdam. 

Gefeliciteerd, Leo. Je dingt al 

mee naar één van de horloges. 
Maar we willen je wel ver- 
klappen, dat je (nog) niet ge- 
wonnen hebt. Er zijn er nog een 
paar voor je. We kunnen niet 
iedere week de resultaten ge- 

b ven: om technische redenen. 
Robbedoes wordt een paar we- 
ken van te voren gedrukt. Toen 
we jouw brief ontvingen, was 
‚ de wedstrijd nog geen week aan 
de gang. Nu al bijna een maand. 


‘T HET ? 


krijk (Bretagne). C. Duitsland, 


en niet Oostenrijk, zoals vaak 
gentinië. Horlepijp : Engeland. 
he). 

mn, 10 seconden heeft de heer 
ast. Geen voorbeeld om na te 


es. De redenering is als volgt : 
Dan heeft de tweede danser 
16 
zt X=— 
2 





Dank zij de 


P. A.C. 


verdient een twaalfjarige jongen 
én een reporterskaart én 15 gulden ! 


Jeroen Mertens in-12 jaar en hij woont 
in Amsterdam. Dat Jeroen kans gezien 
heeft een reportage te schrijven die 
waard is in dit blad afgedrukt te worden 
is misschien gedeeltelijk te danken aan 
het feit dat hij in de buurt van Zandvoort 
woont. Maar belangrijker is, dat hij be- 
greep welk onderwerp geschikt zou zijn 
en dat hij in staat was goede foto's te 
maken. 


Op 11 oktober Il, hield de Pionier Au- 
tomobiel Club (P. A. C.) een bijeenkomst 
op het circuit van Zandvoort, waarbij de 
wagens uit de beginperiode van de au- 
tomobiel optraden en lieten zien waar- 
toe ze nog wel in staat waren. In de 
Robbedoes van 5 november heeft Jidé- 
hem nog een artikel gewijd aan «die 
goeie ouwe tijd». 


De bestuurders van de wagens, — Je- 
roen zag Belgen, Britten, Fransen, Duit- 
sers en Nederlanders — waren wat trots 
op hun eigendom en hoe ouder het kar- 
retje was, hoe gelukkiger de automobi- 
listen zich voelden. Het « meest uit de 
hoogte» keken daarom de bezitters van 
de Vallée en de: Mars, twee wagens uit 
1897. 


Dit nam niet weg, dat een «jonge» 
Bugatti (bouwjaar 1928) de enige was die 
er in slaagde de handicapproeven fout- 
loos af te leggen. 


De krachtproef van P. C. A. ligt al weer 
enkele maandelen achter ons. En pas nu 
stuurt Jeroen ons zijn reportage. Zijn 
prestatie is er gelukkig niet minder om, 
maar we raden aspirant reporters wel 
aan, hun artikel altijd zo vlug mo- 
gelijk op te sturen. Bovendien ver- 
dient het aanbeveling niet alleen con- 
tactafdrukjes op te sturen, maar ook de 
negatiefjes. Zoals «onze speciale ver- 
slaggever» heel keurig gedaan heeft. 


Proficiat, Jeroen. En je moet de groe- 
ten terughebben van Guust. 
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2e, KWABBERNOOT OD WERKELIJK FINE 
LÄUTOREN HEBBEN 2E 
EEN WITTE TELEFOOM.. 


DAT IS LEUK 
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0000. EH... BENT U 
“ZT MENEER DUPUIS-D 

BAIPDOM.… GUUST 
WEER EENS... 





vE DE ZES 
GROEPEN VOLKSDAN- 
SERS, MOWGLI ZELK 
KOMT UIT EEN ANDE- 
EE HOEK VAN 
EUROPA. 

MAAR WELKE? 








WEES GEDULDIG MEVEER KWABBERMOOT ! 
WEES ZACHT MET HEM... HEM WIET DE VOLLE 
ZAAG GEEFT... 

















OAT BELOOF IK, 
MEWEER DUPUIS! 
IK ZEG GEEN 












- GAAL IK ZAL VE AE 
BEKENDE DANSEN VOOR- 
STELLEN. UIT SL LAN- 











EEN ONNOZEL. RECORD :IN SEPTEMBER 
HEEFT DE HEER CARLOS SINDRIM HET 
WERELDREKORD MARZITHON DANSEN EE- 
WONNEN. VERSCHEIDENE ORKESTEN EN 
DRIE VROUWELIJKE AARTNERS WISSEL 
DEN ELKAAR AF WEET NE HOELANG 

HJ HEEFT GEDANST 7 








48 UUR 6MINUTEN 25 SECONDEN. 
Z4LUR SOMINUTEN SSECONDEN. 
JO6UUR 5 MINUTEN 10 ND, 


SPANJE 
DUITSLAND 
ZWEDEN 
FRANKRIJK 
MACEDONIË 











OP EEN BAL ZIN TWINTIG DANSERS 
IEN AANSERESSEN. DE EERSTE DAN- 
SEZ DÛNST ACHTEREENVOLGENS MET 
VIF MESJES. DE TWEEDE OANST MET | 
ZES MEISJES. DERDE MET ZEVEN, 
EN ZO VOORT TOT AAN DE LAATSTE, 
DIE MET ALLE AANWEZIGE MEISJES 
PANST HOEVEEL JONGELU 


ZIN ER EN HOEVEEL MEISVES) 


GELUKKIG 5 7AAN DE 
OPLOSSINGEN ELDERS 
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WAT BETEKENT DEEIMTIE VIN VERBAND 
MET DE TELEVISIE 2 
















HET ANTAL Ee ze DIE EEN 
TV-BEELD VORM, 





le 


BEKIJK EENS EEN FOTO ‚NV EEN KRAV! BU DE TELEVUSIE WORDEN 
DOOR EEN VERGROOTGLAS. DAN ZIE PUNTJES DOOR WITTE, AL 
VE DAT ZE UIT ALLEMGAL KLEINE DAN MET DIKKE LINEN 
OF GROTE STIPPELTES BESTAAT... VERVANGEN. 











A 
DIKKE LIJMEN 
LICHTE DELEN. 





KLEINE STIPPELS 











A IDPELSRO TE: 
GRIJZE DELEN. 














OOK JE ADRES 





Voor je verzameling 


Het is al weer een tijdje geleden dat we 

steekkaarten hebben geplaatst. Maar een 

Robbedoesnummer is «slechts» 40 bladzij- 

den dik. Daar kan wel veel in, maar niet al- 

les! Het spijt ons voor de verzamelaars, 

maar we hopen, dat deze twee steekkaarten 
hen weer moed zullen schenken. 


Zweden 








Zeevaart 
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ROBBEDOES 


VERVOLG- 
VERHAAL 


Korte inhoud. — Nadat 
Adam Macadam een paar 
maal aan de soldaten van de 
Sultan is ontsnapt, ontmoet 
hij de Hamer. Van hem hoort 
Adam dat de Grijze Man- 
nen de volgende dag een gro- 
te heuvel vlak bij de hoofd- 
stad Medina el Ateeka zul- 
len opblazen en in een meer 
veranderen om zo hun macht 
te bewijzen. Mislukt dit, dan 
zullen zij uit het land wor- 
den gezet. Dan wordt Adam 
er onverwachts van beschul- 
digd een van de Grijze Man- 
nen te zijn… 
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de grijze 


Er ontstond een grote verwarring, 
terwijl iedereen overeind sprong en 
zijn dolk trok. De Hamer bleef Adam 
strak aankijken, en snauwde toen dat 
de messen weer in de schede gestoken 
moesten worden. Hij alleen, de zoon 
van de rechtige heerser over dit land, 
zou deze zaak behandelen. 

Zijn woede was zo groot en indruk- 
wekkend dat de mannen bedaarden 
en weer gingen zitten. 

— Deze beschuldiging kan waar zijn, 
sprak de Hamer ernstig. Ga in die 
hoek zitten, zei hij tot Adam. Als de 
vergadering voorbij is, zal ik beslis- 
sen of het te gevaarlijk is om je te 
laten leven, en we je als spion en 
verrader ter dood moeten brengen. 

Adam gehoorzaamde. Hij kon niets 
anders doen. Hij ging in de hoek zit- 
ten, naast de ‚man die hopelijk een 
bondganoot zou kunnen zijn. 

Hij luisterde naar de gebaarde stam- 
hoofden, totdat zij op ’n gegeven mo- 
ment door elkaar praatten. Toen boog 
hij zich voorzichtig naar zijn buur- 
man. Dit was het ogenblik om hem 
op de proef te stellen. 


Er bestond een bijnaam die de ma- 
riniers in Engeland én in Amerika 
hadden. Meer dan dat ene woord durf- 
de hij niet te spreken. Een korte zin, 
in het Engels uitgesproken zou hem 
kunnen verraden tegenover iemand 
die een toegewijd aanhanger was van 
het geslacht van de Harouní. 


— Leatherneck? (*) fluisterde hij 
op vragende toon, alsof hij antwoord 
verwachtte. 

Tot zijn grote teleurstelling merkte 
de man het niet. Hij bleef gespannen 
de besprekingen tussen zijn leiders 
volgen. 

Misschien had hij Adam niet ge- 
hoord ? 

— Leatherneck ? vroeg Adam op 
zachte, dringende toon. 

Zijn buurman draaide zijn hoofd 
half naar hem toe en keek hem ver- 
baasd aan. Verbaasd vroeg hij in het 
Arabisch : 

— Wat zei je, mijn broeder ? 

— Niets. Helemaal niets! Ik dacht 
hard op, antwoordde Adam en hij be- 
greep dat zijn laatste kans was ver- 
keken. 

Toen de vergadering tien minuten 


(*) letterlijk : Leernek. 


later beëindigd werd, bleef Adam 
achter in het vertrek met vier 
zwaar gewapende Bedouïnen en hun 
sheikh, de Hamer. Hoewel niemand 
een woord tegen hem zei, begreep 
Adam dat hij nauwlettend werd ga- 
degeslagen en dat hij bij de eerste 
poging om te ontvluchten zou worden 
neergeschoten. Eindelijk, na hem een 
minuut of vijf strak te hebben aan- 
gekeken, stond de Arabische vorst op 
en keek neer op Adam die op de 
grond bleef hurken. 


— Ik weet niet goed hoe ik het met 
je heb, vreemdeling, zei hij langzaam. 
Ondanks alles voel ik dat ik je kan 
vertrouwen. Omdat je samen met mij 
uit de gevangenis van Bab el Ghar- 
biyeh bent ontsnapt, vertrouw ik je. 
Ik wil je een vraag stellen, want ik 
weet dat je uit een van de landen 
in het westen komt en daarom zul je 
de, waarheid hierover wel weten. Is 
het mogelijk dat deze vervloekte we- 
zens kunnen uitvoeren wat zij heb- 
ben voorspeld? Kunnen zij werkelijk 
de heuvel laten verdwijnen en in 
plaats er van een meer vormen? 


— Het is mogelijk, als ze atoom- 
springstoffen hebben en de instrumen- 
ten om er mee te werken, antwoord- 
de Adam. Maar zo’n geweldige explo- 
sie zou worden opgemerkt door de 
Grote Mogendheden, die zeer waak- 
zaam zijn op dit gebied. Wanneer een 
dergelijke explosie voorkomt in een 
afgelegen gebied als Jebel Azrakh zal 
dat hun nieuwsgierigheid opwekken, 
en ik weet niet of de Grijze Mannen 
dat gevaar durven lopen. 


— Ja, zei een luide stem, en de 
man van wie Adam had gehoopt dat 
hij ook een buitenlandse agent zou 
zijn, verscheen in de deuropening. 


Een van de Bedouïnen trok zijn 
kromzwaard en de anderen grepen 
naar hun pistolen, maar de vreemde- 
ling lachte. 

— Jullie moeten beter opletten, 
vrienden, zei hij opgewekt, en terwijl 
hij de Hamer aankeek ging hij ver- 
der : 

— Wat deze jongeman heeft verteld 
over de Grote Mogendheden die deze 
ontploffing kunnen ontdekken zou 
juist geweest zijn, als deze mannen de 
springmiddelen die zij gebruiken niet 
hadden vervolmaakt. De explosieven 
zijn duizend keer zo sterk als die van 
een tiental jaren geleden, maar er 





treedt geen radio-activiteit op die ont- 
dekt kan worden. De seismografen 
zullen een aardbeving registreren, 
maar zij kunnen niet uitmaken of 
die afkomstig is van een atoomont- 
ploffing of niet. Daarom ben ik er van 
overtuigd dat ze de heuvel Tel el 
Afareet zullen opblazen, zoals ze heb- 
ben gezegd. Het is een klein kunstje 
voor hen, en omdat de heuvel twintig 
kilometer van de stad ligt, is er wei- 
nig gevaar bij. 

Hij keek naar Adam en zei snel in 
het Engels : 

— Marinier ? 

De Hamer keek op maar hij was zo 
in verwarring gebracht, dat hij niet 
opmerkte dat er een woord in een 
vreemde taal was gesproken. Adam 
was blij. Zijn gezicht verriedt zijn 
opwinding niet, maar zijn ogen licht- 
ten even op, toen hij de vreemdeling 
aankeek. Hij knikte even, er werden 
geen andere tekens gegeven — de 
twee mannen begrepen elkaar volko- 
men. 


De Hamer verklaarde dat hij niet 
kon rekenen op de steun van zijn 
mannen om de Khan el Dewef, het 
paleis waar de Grijze Mannen ver- 
bleven, aan te vallen. Als de Grijze 
Mannen het vertrouwen hadden ver- 
loren, zouden ze door het verontwaar- 
digde volk van de aardbodem worden 
weggevaagd. En de Sultan zou hun 
lot delen. Ze geloofden dat ze alleen 
nog maar een paar uur geduld hoef- 
den te hebben en het geslacht van 
de Harouni zou weer op de troon 
worden gebracht. 


— De dwazen, gromde de vreemde- 
ling en hij balde zijn vuisten, De eni- 
ge kans die we hebben is de Grijze 
Mannen voor morgenochtend te over- 
meesteren en de springstoffen in ons 
bezit te krijgen. Ik heb het paleis 
Khan el Dewef' verkend. Het is zo 
ontoegankelijk als een fort. Bovendien 
wordt het beveiligd door radar en 
foto-electrische ogen. 


Hij wendde zich tot Adam. 


— Het gebouw is rechthoekig, leg- 
de hij uit. Dikke buitenmuren, tien 
meter hoog zonder een toegang, be- 
halve een poord aan de noord- en 
aan de westkant. De rivier loopt langs 
de ‘oost- en zuidzijde. Op de noord- 
westhoek staat een vierkante toren 
van waar je beide zijden onder schot 


nnen 


kunt houden. Er zijn zoeklichten en 
bovendien nog radar en een scherm 
van infrarode stralen, dat verbonden 
is met machinegeweren. Wanneer je 
dat scherm passeert wordt je auto- 
matisch neergeschoten. Gisterennacht 
zag ik hoe een hond met één schot 
werd neergelegd toen hij in het don- 
ker naar het paleis sloop. De wacht 
is zeer waakzaam en goed bewapend. 
Eén van de Grijze Mannen voert 
steeds het bevel. Er kan geen muis 
in of uit. 


Adam en de Hamer wachtten totdat 
hij zijn verhaal zou vervolgen. De 
vier Bedouïnen schonken weinig aan- 
dacht aan het verhaal. Zij lieten de 
beslissing volledig aan hun cheikh 
over. Wat hij bepaalde was voor hen 
wet. 


— Als de muren ondoordringbaar 
zijn en de wacht niet misleid kan 
worden, zei Adam, hoe komen wij 
dan binnen de Khan el Dewef ? 


— Vannacht gaan er veel mensen 
in en uit het paleis, zei de Hamer 
peinzend. De ellendige hond die zich- 
zelf Sultan durft noemen, ontvangt 
veel boodschappers. En er komen ook 
stamhoofden die hun trouw aan de 
Grijze Mannen willen betuigen. Ge- 
woonlijk wordt het paleis bij het val- 
len van de avond gesloten, maar van- 
avond worden de poorten voortdurend 
geopend en gesloten. Nietwaar, Abu 
Nimer? vroeg «hij, zich richtend tot 
de oudste van de vier krijgsmannen. 





— Het is waar, heer, zei de grijs- 
aard. De wacht is vanavond erg druk, 
want ze moeten iedereen die binnen 


wil, onderzoeken. Alleen de Grijze 
Mannen kunnen vrij in en uit gaan. 


— Dan is er dus geen enkele kans 
om langs de wacht te komen tenzij 
je een van de Grijze Mannen bent, zei 
de vreemdeling op hopeloze toon. Niet 
dat het iets uitmaakt, want wat kan 
één enkele man uitrichten als het hem 
mocht lukken langs de wacht te ko- 
men? De tijd dringt, heer. Als we 
willen verhinderen dat deze grijze 
duivels hun wonder volbrengen en 
hun heerschappij over het land ver- 
stevigen, moeten we voor zonsopgang 
handelen. Als het eenmaal licht is, 
zal het te laat zijn. 

— Als ik de zadeltassen nog maar 
had van het paard dat me bij de oost- 
poort uit het zadel heeft geworpen, 
zei Adam plotseling. Daarin zat de 
kleding van de Grijze Man die ik in 
de gevangenis van Bab el Gharbiyeh 
heb afgenomen. 

De Hamer lachte. 


— Als dat alles is waar je je zorgen 
over maakt, dan zijn jouw zorgen 
maar klein, zei hij, en hij sprak met 
een van de Arabieren en beval hem 
naar het huis van Abu Kamel te 
gaan en de zadeltassen te halen die 
daar waren gebracht na Adam's aan- 
houding aan de poort. 


(Wordt vervolgd.) 
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_ FIL 


Charles Heston is zo'n (bekende) filmster. Onlangs 
moest hij voor filmopnamen in Europa zijn en toen hij 
weer thuis kwam, mocht zijn zoon een wens doen. Dat 
had “hij wel verdiend, want hij had zijn moeder goed 
geholpen. Fraser Heston (4 jaar) gaf de wens te kennen 
dat hij op een poney wilde rijden. Zijn vader knikte 
nadenkend en even later was zijn moeder hem een 
paar grote rijlaarzen aan het aandoen, Papa Heston 
zorgde voor een klapperpistooltje en een cowboyhoed en 
toen achtte Fraser zich sterk genoeg om het Wilde Wes- 
ten te trotseren. Charles tilde hem in de wagen en bracht 
hem naar een poneyfarm. Het was natuurlijk wel even 
moeilijk welk dier de gelukkige zou zijn, maar tenslotte 
kon Fraser toch zijn keuze maken. Na een kleine tien 
minuten kon hij al los rijden en toen hij tenslotte weer 
mee naar huis moest, omdat het eten al op tafel stond, 
was hij niet eens zo heel erg bedroefd omdat hij nu aan 
zijn moeder kon vertellen waartoe hij allemaal wel in 
staat was. Je ziet, ook zonen van filmsterren zijn maar 
gewone jongens… 











Als je vader een minuut of tien de teugels heeft vastgehouden, kun je het zelf ook 
wel. En zo gauw je de vrijheid hebt, geef je je ros de sporen. Toch is ket niet zo erg 
om, weer naar huis te moeten. Tenslotte heb je nu een heleboel aan je moeder te vertellen. 








BLADZ, 24 


door REMACLE 


De Citroeneters 2557 


EEN MOERAATIE VOOR ONZE 








VERSLAGEN PRUIPEN DE ZEEROVERS AF ONDER HET WAKEND OOG 
DER CITROENETELL 























IK HOOP DAT HET 
LESJE VRUCHTEN 

















u ) KAPTEIN, VE NAAM N | WI ZUN MATRO-= 
VICTORIE, 18 KLEIN INE ZEN VAN STAVAST... 
DE PIRAAT VLUCHT WEG DE HOSTE ZEE GEST 
MET VOLLE ZEILEN! ONS GEEN LAST 























-| EN ALS MIJN THEORIEËN VANDAAG 

WUIST ZIN GEBLEKEN, DAN IS DAT 
AAN VULLIE TE DANKEN, VRIENDEN / 
EN NU MOETEN ALLEN MEEGENIETEN 
VAN MET BEREIKTE ! 








d Wordt 
vervolgd 
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ed BOOTRACE OP 


WE ZULLEN STOPPEN OM HOUT Y DE MISSISSIPRIBOTEN VERBRUIKTEN 
MI TE NEMEN ! VOOR HUN STOOMKETELS ENORME MOEVEEL 
HEDEN HOUT EN ZE BEVOORRAADDEN 
ZICH ONDERWEG. 











DAN GA Ke VAN BOORD. 
MC ZAL LOLLY VUMPER 
ALARIRMAKEN. 





UI BENT 
PEPERDUUR, 
STUK VERSVERDE 
AOLLIGATOR! | | 
BIDEN. ZV HOUT KOPEN OM 
KETELS TE WARMEN... EN IN 
KETELS MIETS 
ZITTEN... 


TOT STRAKS 
4 JE / 


NOU EEN GOED ZOAKIE 5 ] DUBUDU 
VOOR ONS! VCH... Nt 





RUITEIP EN LRIDIEIË STOPPEN MIET 
OM TEE ETEN. 
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AAN BOORD VAN DE WASBESTOS D PLOWELR 
WE ZULLEN GEEN TĲD IN DUBVQUE 





Jil 
DE MMSSISSIPPILIN MOETEN 
BESTAAN / 








MORRIS 












Jk ZAL MIN ORDERS 
VOOR MET VERTREK 





WE ZULLEN MEEL RUSTIGJES 
WACHTEN TOT “DAISY BELLE” 
MJ DUBUOUE MANLEGT. DAA 
KUNNEN AALIE DE LAATSTE 
ETAPPE VAN DE RACE BEGINNEN, 


De bootrace tussen de 
«Daisy Belle» en de « As- 
bestos . Plower» gaat 





verder. 














cuery Luke Her woepr | 
GAUW DAG EN... 





SALUT 
KAPITEIN 7 
LZOWRNER / 











AGRLITEIN … AJ 
DE MAVEN BINNEN. 
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WV MIEMENDRLI HET LIET 
NOF HET SPOOR MIER 
” EWDIGT. 


Al 






LATEN WE EEN 
GLAASTE DRINKEN. 
DAT ZAL OMS FRISSE 

JOEEEN GEVEN. 












DU A 
BOM || l 
ME 























U == 4 
A) 
Pe 
UT DOE KOFFIE, W'zeer VEENS KENT U SOMS DAAR HEB KOP GEWERKT IHET 






BAAS ! LEKKER \ OE AVONDVRÄCHTBOTEN 22 LS UA BI OSSELIIGEN AAN 
EEN ZEERRM WAAR HET BE — 
DRIE "DE AVOID VDE VRACHT = 
BOTEN DIE GESLOOPT MOETEN 
WORDEN MEERT-AL JAREN LIG 
EEN MEEL STEL OPDE STEEK - 
VLAM TE WACHTEN, 










WAT EEN 
BOEVE DAT WE IN 
DAT CAFE ZUN 

GEWEEST / 


err 


Â ET a 
es 
En 














VOOR GOEDEWRARD LOOPT 
ER GE KORTERE WEG VGK 
LANGS HET NBTER MAAR HET 
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WUCHEB SINDS DE 





OMTREKKEN VAN EEN WP ZIEN AL EEÌ 


SCHIP GEZIEN / 


VUR LANG MIETS 
AWDERS IJ! 


ee deeh 


Dad - 


nn 


NOU DAT EWE 
MIET VAN EEN LEIEN, 
DAE! UITSTAPPEN! 
EN 20 STIL ALS UE 
KAN! 


Zedd de 
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Wordt 
vervolgd 


Sandy tekeling met 








5) EEN AVONTUUR VAN SANDY 


HOORT U EENS MENEER … 7 el 
UC MOET BESLISF II SYDNEY 
ZIN VOOR DE BOOT MAAR 
EUROPA AFVAART EN. 


Ens 


le Jm $ 
DAT IS WERKELIJK ERG 7 
ARRDIG VAN U MEWEER 
Mina 
ED | (ATS 
7 


ME ZET IE HIER AF... (NO! PET ruw ow VRIENDELIJK, MENEER. 


AS 
U MET 15 MIET MEER DAN ERG AARDIG VOOR ME GEWEEST EN... 
TWWTIG MINUTEN ALS 
VE VLUG DOORSTAPT..  À 
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goederentrein meegereisd. 


TEDDY IN DE EUCALYPTUS 555 


1 MOET DE BOOT MARR \ 
EUROPR MALEN … DIE VAART KA 
OVER EEN KWARTIER AF EN... 


gp Î ì / 
a Gl 
Se 

BS 
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NEE ENKEL 
BEWUS- 
TELOOS! 


HET IS WBAR Ik. „BEN MAARTEN LENS, DE 
OVTSMAPTE EOS 
MAAR IK BEN ONSCHULDIG | par zweer, 
KG ME MOET ME GELOMEN IK Zal ALLES 
UITLEGGEN MIGR VERSTOP ME! HEB ME- 
DELIDEN 


WIE, DE SERSTE-HULPTROMMEL. 
DIE STUER IS 
ER ELLENDIG BON 
Toe! 














ZUN OGEN GAAN 
OPEN ! HJ KOMT 
8! 


veen, hed ETEN 


Le 


HELAAS WEL VLIEG. 
HET (S ONZE PLICHT WE 
MOGEN EEN MISDADIGER 
NIET HELPEN 
ONTVLUCHTEN. 


GLV HEM GEN KANS onge 


WET 
IW 15° GEWOND, | ZAAK UIT TE LEL 


KUNNEN NOG ALTUD Af Gen 
DAEMEN 


( veger VvE Voogt MET. WIG 
A GAAN EP MWEEN ZITTEN 
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GENADE. 
VOELT U ZICH ), 
Bereeriisbe  WMEEKU LEVER 
MAN 2E Door LE 
POLITIE 
WORDT 
GEZOCHT 
NET. 


STER NAAR MEIK SEEWEER 
LIE UITSTEL GEEF ME UITSTEL, BEN 
JANS Ou) ULLIE TE MECTUGEN! Aare 
NA MAG VE ME NOG OVERLEVEREN, 
„LS VE HET NODIG VINDT! 


oep VE KRIJGT UITSTEL ! GAUW ME STOP- 
PEN ind OV2E 


ALS WI HEM VERS 


TODDEN 
ZONDER BEWIJS VN ZIN 
ONSCHULD EN HIJ ONTDEKT, 
WORDT, KUNNEN Wij. 





HALLO JONGELIJI/NOG NET MAAR BED WE ZOEKEN 
EEN MAN DIE ONS NET ONTSNAPT 18 LHUIS DEZE 
EN: 


KANT UIT GEUUCHT: 


WAARSCHINLIJK HM. …„VOOR ALLE ZEKER 
HEID ZAL IK TOCH MAAR EEN OOGVE IN 
VE TENT WAGEN, VONGELIJ ! ‘7 SPIJT 
ME, DENK MET DAT li VE WANTGOUW. 
MÄAR DIENST (8 DIENST / 


VOORAL STIL ZIEN EN NET DOEN 
ALSOF, TOT WE BESLIST ZEKER WETEN 
Aar ele ba MEER IN DE BUURT 


DOKTER WORDEN 
BEHANDELD! 





AFLUISTEREN 


2 5 va. WE __\ VOLGENS MIJ ZAL Li 
HIJ MOET GEWOND We Pie mi DIE MET WIST ME 
HU TEGEN ZOU KOMEN, 


ZUN! IK HEB HEM 1 
GERAAKT Zl MET HIER HEBBEN 


GEWAAGD ! HIJ IS VAST 
OM HET KAMP HEEN 
GELOPEN. 


VOORUIT, MANNEN, WE GAAN DOOR LOOR! 
LENS IS NET HIER L WE HEBBEN LIST 
LA BARE TĲD VERLOREN / VOORWAARTS, 
ALS VE LENS ZIET; Al) 
15 GEVAARLIJK! 


HET GEVAAR IS 
GEWEKEN NET 
BANG MEER ZIN / 
WE KUNNEN ONZE 
GEVANGENE VE- 
Dn LOSSEN! - 


VAREN. GELEDEN BEN IK VAN BEN VRESE- 
LIKE MISDAAD BETICHT: ER WAGEN 

OVERSTELPENDE BEWIJZEN TEGEN ME EN 
IK KON ME MET VRIJFLET Rn TOCH 


L 
AAT NIEMAND ONS KAN Was rd je AAT 
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STARTER GEEFT TIPS 


VC) 


ALERT EAN) 


NUMMER EEN : JE « RIJDIER » 


Een sportwagen is de droom van heel wat lezers, 
Sommigen hebben er al een… Maar allen vragen me: 
«Hoe moet ik hem besturen ?» En besturen is het juiste 
woord ook, want een sportwagen wordt niet stomweg 
gemend als trekpaarden voor een kar… Net als een 
raspaard vraagt hij een bijzondere behandeling en een 
zekere virtuositeit. Anders loopt het op teleurstellingen 
uit. Het eerste waar je op letten moet is de gezondheid 
van je rijdier… Het hoeft niet luid te sputteren of rood 
te zijn om mooi te galopperen. De toestand van de ban- 
den, van het binnenwerk, een geregeld onderhoud zijn 
factoren van het grootste belang als je er plezier aan 
wil beleven. Volg daarom de hier gegeven wenken trouw 
op (we zullen het hier niet bij laten…) lig je overhoop 
met een kwestie, schrijf dan meteen. 


BEHANDEL JE AUTO MET ZACHTHEID 


Hang niet de geweldenaar uit met je sportwagen. 
Ruwheid is het kenmerk van beginnelingen en snobs. 
De bewegingen moeten soepel en vlot gaan, het koppelen 
en overschakelen mag vlug en pittig gebeuren, maar 
zonder schokken voor het mechanisme. Een fraaie start 
betekent niet dat de banden moeten gieren. Bij een race 
verlies je daardoor een paar seconden op je minder 
stroeve mededingers. Dus voor je op de «chrono» gaat 
rijden, dien je eerst grondig de persoonlijkheid van je 
wagen te leren kennen (niet twee zijn er eender). Hoe 
werken de synchronisatie van je versnellingsbak, je 
stuurinrichting, je remmen? Heeft je wagen achterslip 
of voorslip ? De meeste sportwagens lijden aan achter- 
slip. Nu zullen we eens zien hoe je deze eigenschap, 
dank zij de « beheerste slip» kunt uitbuiten. 


LAAT JE BAK MEEDOEN … 


Net als een wielrijder niet graag langzaam en zwaar 
trappend in zijn grote versnelling een helling opklimt, 
net zo sputteren opgedreven motoren bij een te laag 
toerental. Let dus op dit laatste. Je krijgt een goede 
4-versnellinbsbak (soms zelfs met een overdrive aange- 
vuld), Gebruik deze dan ook met overleg. Maar opgelet, 
overdrijf nu evenmin in de andere richting! In het 
vuur van hun ijver drijven nieuwelingen soms hun mo- 
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QD 
AR, 


tor te sterk op, met alle euvele gevolgen: gesmolten 
drijfstangen, gebroken kleppen, enz Laat je nooit 
door je jeugdige overmoed meeslepen. Blijf liever be- 
daard en schakel over bij het passende toerental (dat 
staat in je handleiding voor het onderhoud van je wa- 
gen te lezen). 


WETEN HOE JE MOET REMMEN, 
DAT IS DE KUNST... 


Het remmen mag dan al bij toeristenwagens het zwak- 
ke punt blijven, sportwagens zijn juist in dit opzicht uit- 
stekend toegerust. Vooral sinds de schijfremmen zijn 
opgekomen. Het gevaarlijke «fading» verschijnsel (tij- 
delijk onverwacht, uitvallen van de remmen door ver- 
hitting van de stukken) wordt inderdaad steeds zeld- 
zamer. Er blijven anders nog regels in acht te nemen. 
Een slecht chauffeur is te herkennen aan het overmatig 
gebruik van zijn stoplichten. Een lange helling dient te 
worden afgereden met dezelfde vaart waarmee je die 
oprijdt (3de of 2de). Zij zal de motor zelf remmen. Maar 
wil je een hoog tempo aanhouden, dan kun je zo lang 
mogelijk in de 4de blijven. Kom je in zicht van de hin- 
dernis, dan rem je verschillende keren kort na elkaar 
(dat is veel afdoender dan eenmaal lang remmen, waar- 
door de remschoenen maar warmlopen), en schakelt 
over naar de derde. Is de hindernis bijzonder moeilijk, 
kies dan liever de tweede, dat is veiliger ! 


HOU JE INSTRUMENTEN IN DE GATEN 


Al ligt je sportwagen je na aan het hart, daarom hoef 
je hem toch niet steeds te laten draven. Je moet af en 
toe eens « temperatuur opnemen» om te zien of alles 
wel is aan boord. Het instrumentenbord zit er niet 
voor niets. Let op de temperatuur van water en olie. Als 
je tijdig ontdekt dat je oliedrukmeter is gezakt, kan dat 
je aanzienlijke schade besparen. De amperemeter leert 
je niet alleen of je dynamo goed werkt. Hij zal je ook 
verklappen of de riem van de ventilator (die tevens 
de waterpomp doet werken), gebroken is. In zulke om- 
standigheden doorrijden vernielt je motor in enkele 
minuten. En dan tenslotte de beruchte toerenteller. Daar 
loopt een rode streep overheen die verraadt of je over 
je toeren heen bent, maar eveneens klikt als je toerental 
te laag is. 


TE CHAUFFEREN 





eg 5 


led SLIP 


a BEHEERSTE 





De bocht, een vuurproef voor chauf- 
feurs. Behoorlijk een bocht nemen is 
misschien wel het moeilijkst te leren. 
Ik heb het vaak over « beheerste slip ». 
Deze reeks schetsen zal je laten zien 
hoe je het doet… 

1. Achteruit : Voor de bocht schakel 
je naar de derde versnelling over (of 
tweede, als de bocht erg kort is). Dit 
moet vlug gebeuren, trap op het gas- 
pedaal om de motor op het nieuwe toe- 
rental te brengen. Dat geeft de synchro- 
nisatie en-de koppeling wat verlichting 
Tegelijk wordt de wagen aldus afge- 
remd én beschik je over het volle 
motorvermogen voor de bocht. 

2. Het stuur draaien : Een duwtje 
aan het stuur zal het achterstel van de 
wagen met achterslip wat laten slip- 
pen. Zo komt hij in de as van de bocht 
te staan. Draai nu het stuur terug, of 
de slip wordt een ommezwaal, maar he- 
lemaal niet meer beheerst. Om je wa- 
gen precies in de goede stand te bren- 
gen, moet je soms met het stuur « tas- q 





ten » 

3. Bocht met het gaspedaal. Daar het 
beschikbare vermogen groot is, zal de 
motor de achterwielen een beetje la- ö 
ten doordraaien: De stuwkracht samen 
met de zijwaartse glijkracht zal een N ÍN 
schuine resultante doen ontstaan, die \ 
de wagen in de bocht laat draaien… ad 
terwijl het stuur recht staat. Dat schijnt 
vreemd, maar het is zo. Je moet zelf 
uitkienen hoeveel gas je moet geven. 

Te veel betekent : «dwars over de 
weg», te weinig «van de weg af». 

4. Bijsturen : Nu ben je de bocht 5 
door. Je moet de wagen weer in de 
rechte stand brengen. Je laat nu al- 
leen maar het gaspedaal los. Maar 
dat vermindert tevens je vaart. Dan 
is het nog beter dat je het stuur in de 
richting van de bocht af draait. Dit 
heet « bijsturen». Het moet vlug gaan > 
en goed berekend worden. Alleen door 
een langdurige praktijk kun je de 
volmaaktheid bereiken. 

5. Ophalen : Als de wagen weer goed 
recht op de weg staat, geef je gas in 
je derde versnelling tot het hoogste 
toerental is bereikt (kijk naar je toe- 
renteller), en schakelt naar de vierde 
„over. Maakt de wagen nu nog zij- 
sprongetjes, dan was hij niet vol- 
doende bijgedraaid bij het overscha- 
kelen. Verhelp dit met een paar stuur- 
zwenkingen. Prettige tocht ! 

STARTER. 
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DE MOOIE VERHALEN VAN OOM WIM 











BEGIN FEBRUARI 1I5J BEGINT SEN 
Bee 
NV VAN 
Waagol DE BLIZZN Ms 
NAAR DE NABURIGE ed 


HA, HA, HET SMELT AL! 
U WINT UW WEDDEN- 
SEE NG Moor, MENEER 


WAT EEN Ee 
IS MEE MAAR 
EVENAAR TE Nemen! 






S Zen ONTSTAAT TUDENG 
rn BAT TOT 





NAAR DE EVENAAR TE VERVOEREN LOVEN 
P WI EEN PRIUS UIT VAN 10.000 FIBANK VOOR 


INTEGEN- 
Deen 








LATS BEECK, GEN MENS- 
LEVEND DOEL HEBBEN WE BELAS 
TEV U MET. MEDICINE VOOR 

DE SCHWEITZER. (1) 
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EEN WONDERLIJKE WEDDENSCHAP 


ZOM HAKKEN MANNEN UIT HET OUDE 
EN, DELK TWAALF BLOKKEN VAN 








50 Kl e 
MET LAATSTE. .DRUK ZE TEGEN 
GOEIE ZEG DAT WEL! HOEWEL 
WALITEIT, j SLUIT 
: Za, *T TOCH SMEL! An 2e IST EN 
4 OP WES! 
5 


TEN 
DIT ZU VE ZIEN... 


Zj 





OA WEL! DAN KEN 
VE NATWIG MET] 





TWEE CHAUFFEURSEEN FRANSMAN EN 
EEN ZWEED EN OM DE BEURT. (1) 
US MEDICUNEN (2), N 
MATERIAAL, ALLES 
BĲ MEKAAR BĲ DE 
TIEN TON! 











ZE SLAGEN.DE TOCHT GAAT VERDER 
DE VAN ZOUT GLADDE WEGEN... DAN. 
&a ë > 

DOORTOCHT 

WILLEN WE VAN- DE ZUIDERZON! VAN 

NACHT MIET IN HIER AF ZAL UW BLOK 

DE KOU GAAN ZWETEN, 
KOMEN. MENEER NMATWIG. 














Vervolg 
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EEN WONDERLIJKE WEDDENSCHAP (vervolg) 


NAGELS GAAN ZE AAN WAL DE LAS" 
STUFT DOOR DE WOESTIJN. IN EEN 
GLOEIENDE HITTE, 











vre, MEET Mâ HOEVEEL US GESMOCTEN 
4 


ZO REIS IK UA EEN PLEZIER 
TOCHTJE, MAAR 
LET OP PE BAAS. 
AU ZIET EE 
BEZORGD UIT. AJ 
eri OVER DIT 


“7 LIEFST! 


7 « DAS, 
WE VERLIEZEN MET |U LEES KRAAN! 
ER DAN 10%, ZOALS) U KUNT 


MEER 
AU KONDEN WE IK HAD VERWACHT.) HET WINNEN! 
BEST ONZE 

GADING OPEUIGEN, 


ALS ER NOG WAT 
\ VER IS, 





GODDANK, HJ ZAKT 
MET VERDER. 
MAAR HOE KOMT 
HIER UIT? 


PLANKEN! 
EN 




















MIN ZAMMELKAST 
5 DEELT KAN Me 


HOE, POOLS DOOP WOES- 
we TUNSCHEPEN VOORT- 
Ta HEM GESCEEDT. BEN LEUKE 
L TEGENSTELLING! 
kh 


DIE 18 GOED! 
ORADIASSEN ! 











BLADZ. 38 













BEN OGENBLIK LATER. 
ZUL VE M SMEREN! 
VORT/.. LAAT ONS 



























































VE ZET WEL, JONGENS. AAN 
SEV Eed OF BEN WEDDEN- 
HOE OVGEWO 


SCHAP, OM OOK, 
KAN DIKWIJLS NOG EEN NUÎTIGE 
KANT ZITTEN. 













DE SCHWEITZER HIE 
EUN DE MEDICIJNEN 
De EUROPA U 


ZWARTJES 
REDDEN, UIT HUN 
ALLEL NAAM WEL 
BEAANKT: 
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DE VOLGENDE WEEK 


VERSCHIJNT HET SPECIALE 


KERSTNUMMER 


VAN 


ROBBEDOES 


Een nummer dat zijn weerga 
niet kent. Geen 40, 
geen 42, geen 44, 


geen 46, geen 48 en geen 50, 


nee, 52 pagina’s telt 
deze bijzondere aflevering. 
En behalve de verhalen, 
waar je iedere week 

van genieten kunt, 

een aantal formidabele 
verrassingen. Als je geen 
abonnement hebt, bestel 
dan vast nu bij 

je boekhandelaar het 
ROBBEDOES - KERSTNUMMER 


‘kunnen kopen. 


UITGEVERIJ J. DUPUIS, Zonen en 







Wat Robbedoes presteert 
grenst aan het ongelofe- 
lijke ! Nog nooit 

heeft de jeugd zo'n de 


ledere week 40 bladsijden 
vol spanning, humor _ 
en kleur, iedere week 

het beste van wat 

de bekendste tekenaars 
en schrijvers kunnen 
bieden. Maar omdat Rob- 
bedoes er plezier in schept 
zichzelf te overtreffen, rolt 
volgende week het speciale 
kerstnummer van de 
persen. Zorg dat je er bij 
bent, je zult er het HELE 
JAAR plezier van hebben ! 


Co. » Den Haag, Laan van Meerdervoort 
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